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( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1988 

अधिसूचना 
सं , 29/ 88 - केन्द्रीय उत्पादशुल्क ( एन. टी . ) 
सा . का , नि , 1022 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , मीमाशुल्क अधिनियम, 196 2 ( 1962 
का 52 ) की धारा 110 को उपधारा ( 1 ) द्वारा, जमा कि यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 
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नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 12 के अधीन जारी की गई भारत सरकार 
के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 68/ 63 -- केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क , तारीख 
4 मई, 196 3 द्वारा उत्पाद शुल्क को लागू है, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपा 
बद्ध अनमुची में उल्लिखित माल की निश्वर प्रकृति , समय बीतने के साथ -साथ मूल्य में हास . 
भाडारकरण के लिए स्थान की मजबरियों और मूल्यवान प्रकृति को ध्यान में रखते हुए , उक्त 
उपधारा के जैसा कि वह उत्पाद- शुल्क को लागू है, प्रयोजनों के लिए उक्त माल को विनिर्दिष्ट 
करती है । 


अनुसूची 
1. प्राथमिक सेल और प्राथमिक बैटरियां जिनके अंतर्गत फिर में चार्ज किए जाने योग्य 
बैटरिया भी है ; 

2. हाथ की घड़ियो जिनके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक हाथ को घड़ियां, वाच मूत्रमेंट, उपके भाग 
या संघटक भी है ; 

3. सभी इलैक्ट्रानिक माल जिसके अंतर्गत टो . बो . सैट , वोडियों कैट रिकार्डर , टेप 
रिकार्डर, कैलकुलेटर कंप्यूटर उनके संघटक और पुर्जे भी है ; 

4. सभी प्रकार के कागज और कागज उत्पाद ; 
5. खाथ की सभी मदें, चाहे व प्राधान में पैक हो या न हो ; 
6. सभी प्रकार की औषधियां और औषध ; 
7. सिगरेट , बीडी और अन्य तम्बाक उत्पाद ; 
8. टैक्सटाइल और टेक्सटाइल को वस्तुए ; और 
9. फोटोग्राफिक फिल्में 

[ फा . सं . 207/54/87 – सो . एक्स . - 6] 

के . सी . सिंह , उप सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
New Dellii , the 21st October, 1988 

NOTIFICATION 
No. 29 /88. - CENTRAL EXCISES ( N. T .) 

G. S. R . 1022 ( E).- -.In exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1.1 ) of section 110 of thc Customs Act, 1962 (52 ot 1962 ) , as made applica 
ble to the duties of excise vide notification of the Government of India in the 
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- - - 
Ministry of Finance (Department of Revenue) No . 68163 -Central Excises. 
dated the 4th May , 1963, issued under section 12 of the Central Excises and 
Salt Act , 1944 ( 1 of 1944 ) , the Central Governmeni, having regard to the 
perishable nature , depreciation in the value with the passage of tine, constraints 
of storage space and valuable nature , of the goods, mentioned in the Schedule 
hereto anexed , hereby specifies the said goods for the purpose of that sub 
section ofs made applicable to the duties of excise . 


1. 


2 . 


1. 


SCHEDULE 
Punaiy « ells and primary baticies including re -chargeable battei 
ies ; 
Wrist watches including electronic wrist watches; watch movements, 
parts or con ponents thereof; 
All clectronic goods including television sets , video cassett . 
recorders, tape recorders, calculators , computers ; components and 
spares thereof ; 
All varicties of paper and paper products ; 
All items of foou , whether packed in containers or not ; 
All varictics of drugs and medicines; 
Cigarettes, hiris and other tobacco products ; 
Textiles and textilc articles; and 
Photographic films, 

[ F . No. 207154 /87 -CX , 61 
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